
ソールボート 


ポ - 卜 1〜12 

1 日 / 100 BASE-TX ボート 



(注記） 

し動作環境 

温度 0’ C 〜4 0 ’C 

湿度 2日〜8 0 %RH (結露なきこと) 

2。 適合規制 

(電磁化身寸 ） VCC I C [ Q S S A 

3。 電源仕様 

電ミ原電圧 lOOV , 5 0 / 6 0 HZ 

4。 ヶ-ス材料 ABS 

己。を彩 サテングレー 



iy 卜7-ク巧□□□事業部 を化 （ mm ) 第互巧を J I S - 


















